JULIA SCHERBAUM 


przeżywszy lat 22, po długich cierpieniach, opatrzona św. Sakra- 
mentami, w dniu 16 listopada 1880 r. zasnęła w Panu. 


W smutku pogrążona matka wraz z rodzeństwem, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na 


wyprowadzenie zwłok z domu Nr. 2 przy ul. Rajskiej za fabryką cygar dnia 18 b. m. t. j. we Czwartek 


o godz. 3 popołudniu wprost na cmentarz. 


W drukarni W. Korneckcgo w Krakowie. 


